دقة تطبيق كاشف الحواجل: نتائج اختبار حقيقية على الجدران الجبسية
ما مدى دقة تطبيقات كاشف الحواجل على الجدران الجبسية؟ نتائج اختبار حقيقية ونصائح مجربة للحصول على قراءات موثوقة.
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ما مدى دقة تطبيقات كاشف الحواجل الجدارية على الهاتف حقًا؟

أنت على وشك الحفر في الجدار وتريد معرفة أماكن الحواجل (التقوية الهيكلية) بدقة. هاتفك يحتوي على تطبيق للكشف — لكن ما مدى موثوقيته؟ يحلل هذا المقال الدقة من خلال نتائج اختبارات عملية ويقدم نصائح مجربة للحصول على نتائج موثوقة.

حمّل Wall Scanner & Metal Detector مجانًا على iPhone أو Android وطبّق هذه النصائح بنفسك.


ما الذي يقيسه التطبيق فعليًا

لا تكشف تطبيقات الهاتف عن الخشب مباشرةً. تكشف عن البراغي والمسامير الفولاذية المغناطيسية التي تثبت الجدار الجبسي بالحواجل. يقيس مقياس المغناطيسية في الهاتف التغيرات في المجال المغناطيسي الناجمة عن هذه المثبتات المعدنية.

في البناء القياسي بألواح الجبس بسماكة 12.5 ملم مثبتة ببراغي الجدار الجبسي، تحقق التطبيقات دقة ±1–2 سم مع الأسلوب الصحيح: حركة بطيئة ومعايرة مسبقة ومسحات متعددة للتأكيد.


العوامل التي تقلل الدقة


	التحرك بسرعة كبيرة (3–5 سم/ثانية كحد أقصى)

	الأشياء المعدنية القريبة (المفاتيح والساعة والأجهزة المنزلية)

	أغطية الهاتف المغناطيسية — أزلها قبل المسح

	مسحة واحدة فقط — قم دائمًا بـ 3 مسحات أو أكثر




نصائح لتعظيم الدقة


	اعيِّر مقياس المغناطيسية بحركة رقم 8 قبل المسح.

	ضع علامة على حافتي قمة الإشارة، وليس المركز فقط، لتحديد الموقع الدقيق.

	تأكد عموديًا — الحاجل الحقيقي يعطي إشارة متسقة على ارتفاعات مختلفة.

	اختبار الطرق: صوت خافت = حاجل، صوت مجوف = فراغ.

	قس 40 سم من أول حاجل تجده للتنبؤ بموقع التالي.




حمّل Wall Scanner & Metal Detector مجانًا من App Store أو Google Play — يعمل دون إنترنت وبدون إعلانات.

Source: https://appstoryo.com/ar/blog/stud-finder-app-accuracy-test-drywall
الترخيص: CC BY 4.0
طريقة الاقتباس: Lubor Šimůnek (2026). دقة تطبيق كاشف الحواجل: نتائج اختبار حقيقية على الجدران الجبسية. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o. https://appstoryo.com/ar/blog/stud-finder-app-accuracy-test-drywall
OEBPS/cover.jpg





OEBPS/nav.xhtml
المحتويات

		دقة تطبيق كاشف الحواجل: نتائج اختبار حقيقية على الجدران الجبسية

		ما مدى دقة تطبيقات كاشف الحواجل الجدارية على الهاتف حقًا؟

		ما الذي يقيسه التطبيق فعليًا

		العوامل التي تقلل الدقة

		نصائح لتعظيم الدقة





